Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12 lutego 1985 roku, zmarł w wieku 64 lat 


Mgr Inż. Stefan 


DĄBROWA 


DŁUGOLETNI ZASŁUŻONY PROJEKTANT BUDOWNICTWA 
Za udział w walkach z okupantem odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Medalami Za Warsza- 
wę, Odrę i Nysę oraz Berlin, członek ZBoWiD-u i Związku Inwalidów Wojennych. 
POGRZEB odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Woli Duchackiej w poniedziałek 18 lutego br. 
o godzinie 14.00. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w sobotę 23 lutego br. o godz. 7.00 w kościele 
parafialnym Św. Mikołaja przy ul. Kopernika. 


Pogrążeni w żałobie: 


ŻONA, BRACIA I RODZINA 


